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Neunter Abschnitt.
§. 72.
§. 72. B eisp i el.
Nehmen wir zunachst % — const., so ergiebt die Grenz-bedingung §.71 (7) einen kreisformigen Querschnitt. Die Glei-chung §. 70 (2) zeigt, dass die Verschiebung in der Richtung der Stabaxe, w, liber den ganzen Querschnitt constant ist.
Fur die Druckcomponenten X,, Yt erhalten wir aus §.70(4):
und daraus die Resultarite
Diese Kraft steht senkrecht auf dem Radius r. Sie wirkt in der Ebene des Querschnittes auf Zerreissung des Stabes, und wird die scheerende Kraft genannt. Wir wollen sie auch kurz als Span nun g bezeichnen. Die Spannung wachst also in diesem Falle mit r und ist am grossten an der Peripherie.
Wir wollen ferner fur % eine Potenz yon # nehmen:
(1)                                             % — — iaz™,
worin a ein constanter Factor und tn eine ganze positive Zahl ist. Den Factor a konnen wir, unbeschadet der Allgemeinheit, reell und positiv annehmen. Es ergiebt sich daraus, wenn wir Polarcoordinaten r, O1 einfiihren und
(2)                                            a — setzen :
(3)                <p = ar
und es ist also die Verschiebung in  der Richtung der Stabaxe:
(4)
w = aorm sin m #.
Nehmen wir a a. positiv an, so ist die Deformation des Querschnittes hier so beschaffen, dass vom Nullpunkt 2m Strahlen auslaufen, in denen die Verriickung gleich Null ist, und in den 2w Sectoren, die hierdurch gebildet werden, ist 10 abwechselnd positiv und negativ.
Fiir die Componenten der Spannung erhalten wir nach §. 70 (4):